ADAM PIECHOCKI 


emeryt kolejowy 


przeżywszy lat 76, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 5 listopada 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu wprost na miejsce wiecznego 

spoczynku nastapı w piątek dnia 7 b. m. o godzinie wpół do 4-tej po południu — na ktöry-to 

smutny obrzęd stroskana żona z dziećmi i wnukiem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego, Znajomych 1 pobożną Publiczność. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 8 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Floryana. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkówa w Krakowie. 


